
INSTRUCTIONS 


Ish 1 t 0 #lil Installation 


1. CRT^E— (^1®®) 
Horizontal CRT Monitor 

2. n>hP-;u/\°*;KDS£g 

Control Panel 



8^5TS]U/'C — 

8— way joystick 
or 

Digital knob controller 

*8£|rJUK— . . . . 
8-way joystick 



one button 



one button 


?S£<D[5]$E. 

joystick for control 
button for shot 


U®CDJ5fEl3\ #2 £ on leLSf o 


For game settings & test mode, turn Dip Sw #1 ON 
on the main PCB. — 

For Flip/Flop turn Dip Sw #2 ON on the main PCB. 




GAME CONFIGURATION 


*f — Attl-t/Game Difficult 


X-f— V^E—K 0/ Easiest 

Stage Mode 1/ Very Easy 

2/ Easy 
3/ Normal 
4/ Normal Plus 
5/ Difficult 
6/ Very Difficult 
ULl' 7/ Most Difficult 


kZkAj=E-b* 
Panic Mode 



0/ Easiest 
1/ Very Easy 
2/ Easy 
3/ Normal 
4/ Normal Plus 
5/ Difficult 
6/ Very Difficult 
7/ Most Difficult 



SYSTEM CONFIGURATION 


Coin Slot Type 


Coin Rate 
( type 1 ) 


Coin Rate 
( type 2 ) 


Free Play 


Continue 


Demo Sound 


ONE SLOT 


TWO SLOTS 


Credit 


1 - 


Coin Start Coin Continue Credit 


1~9 1~9 1 



Input Control 

I aT'JI/ I Knob Controller 


/Factory setting 







































